ikąćj Zakładów przemysłowych „S. A. Tenczynek 


przeżywszy lat 46, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 stycznia 1925 r. w Tenczynku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Tenczynku na miejscowy cmentarz nastapi w poniedziałek 
dnia 19 b. m. o godz. wpół do 4 po południu. 


NABOZENSTWO ZAŁOBNE 
odprawione zostanie we wtorek 20 b. m. o godz. 10 rano w kościele 00. Reformatów w Krakowie. 


O czem zawiadamia 


Rada Nadzorcza Zakładów przemysł. „5. A. Tenczynek*, 
oraz Polskie Tow. handlowe S$. A. w Krakowie. 
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